Sechzelmter Abschnitt. Probleme der Elektrostatik.
§. 131. Influenz eines elektrischen Punktes.
Wenn in einem elektrostatischen System einer der lei-tenden Korper unendlich ausgedehnt 1st, und im Unendliclien keine freie Elektricitat vorhanden ist, so muss in diesem ganzen Leiter das Potential = 0 sein. Wir konnen diese Voraussetzmig naherungsweise realisiren, wenn wir in einem endlichen System emeu der Leiter durch. einen leitenden Draht mit der Erde in Verbindung setzen. "Wir konnen dann, wenn wir den leitenden Draht hinlanglich diinn und das ganze System in geniigender Entfernung von der Erdoberfiache annehmen, auch wieder von clem Einfluss dieser beiden absehen, und es ist also eine mit wirklich vorkommenden Verhaltnissen vereinbare Voraussetzung, wenn wir annehmen, dass in einem elektrostatischen System das Potential in einem der vorkommenden Leiter auf Null ge-halten werde. Ein solcher Leiter mag der Kurze wegen zur Erde abgeleitet heissen. Dieser Leiter mit der Spannung Null ist darum nicht frei von elektrischer Ladung. Die auf ihm angehaufte Elektricitat heisst durch Influenz der son-stigen im System vorkommenden Elektricitat erregt oder inducirt.
Betrachten wir im leeren Raurne oder in der Luft, so dass der Unterschied zwischen wahrer und freier Elektricitat ver-schwindet, einen einzelnen zur Erde abgeleiteten Conductor und einen mit der Elektricitatsmenge — 1 geladenen Punkt jp, soGleichgewicht muglich. Man untersohcidet hiernach Leiter erster Classe, die demSpannungs-gcsct/o gehorchcn, zu denen in erster Linie die Metalle gehoren, und Loiter zwciter Classe, die, wenn sie mit Leitern erster Classe vr.rbundon siiul, diosem Gesetze nicht gehorchen. Diese Korper Hind iinmc.r ohemisch xusammengesetzt, und die Leitung beruht bei ihnc-n Jiuf oinem chemischen Vorgange, wie wir weiterhin noch schcm wordon.
